AOR 7030 /AR7030 Plus 


Beschreibung: 

DDS Kurzwellenempfänger von 0 - 32 MHz und " Testers Liebling ". Doch bekanntlich sagen 
technische Daten " mehr als tausend Worte... " ! Natürlich bietet AOR auch eine Plus Version an. ( 
Plus Version mit: CFK455J, FPU7030, etc) 


Technische Daten 


Oft gestellte Fragen ( FAQ) 


Besonderheiten: 


Fernbedienung, Sehr viel Zubehör erhältlich. Sehr guter Empfänger. 
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